


Belediyelerimizin içme ve sulama suyu temininde 
çok yönlü etüt çalışmaları yaparak ve ihtiyaçlarına uygun projeler üreterek 
çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz. 


Ayrıntılı bilgi: alarko-carrier.com.tr 


(ALARKO DALGIÇ POMPA 
444 0 128 Su Kadar Değerli 


